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Lettre datee du 29 mars 2016, adressee au President 
du Conseil de securite par le Secretaire general 

Conformement a la resolution 2227 (2015) du Conseil de securite, j’ai 
l’honneur de vous faire tenir ci-joint une note verbale datee du 22 mars 2016, par 
laquelle la Mission permanente de la France aupres de 1’Organisation des Nations 
Unies transmet au Conseil un rapport sur 1’execution du mandat des forces 
frangaises au Mali (voir annexe). 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter le texte de la presente lettre 
et de son annexe a l’attention des membres du Conseil de securite. 

( Signe ) BAN Ki-moon 
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Annexe 


[Original : frangais] 

En application du paragraphe 27 de la resolution 2227 (2015) du Conseil de 
securite, la France vous prie de trouver ci-joint le rapport sur les actions menees du 
l er decembre 2015 au 29 fevrier 2016 par les forces frangaises en soutien a la 
Mission multidimensionnelle integree des Nations Unies pour la stabilisation 
au Mali. 

La Mission permanente de la France aupres des Nations Unies serait 
reconnaissante au Secretaire general de bien vouloir porter ce rapport a la 
connaissance des membres du Conseil de securite. 
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Piece jointe 

Rapport n° 11 concernant le soutien operationnel 
des forces fran^aises au profit de la Mission 
multidimensionnelle integree des Nations Unies 
pour la stabilisation au Mali, du l er decembre 2015 
au 29 fevrier 2016 

Reference : resolution 2227 (2015) du 29 juin 2015 

Ce rapport, le onzieme depuis la creation de la Mission multidimensionnelle 
integree des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), synthetise 
les actions menees du l er decembre 2015 au 29 fevrier 2016 par les forces frangaises 
en appui de la MINUSMA. 

Depuis le l er decembre 2015, aucune action de combat en reaction a un danger 
grave et imminent n’a ete conduite. 
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